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NARA RG104, Entry 1, Box 140 


Farmers’ Bank at Wilmington. 
Wilmington, Del., 
July 14, 1886 


Hon. D.M. Fox, 
Supt. U.S. Mint, Philadelphia 


Dear Sir: 

The seals on the box of silver dollars sent us were all intact, and the package was just as 
usual; the cord used in tying the bag having sealing wax on the ends outside of the knot; we did 
not observe anything out of the usual course. 

Yours respy. 


A.G. Robinson 
Cashier 
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